Jan BAHN 


LEGIONISTA Z I WOJNY SWIATOWEJ 
NAJDROŻSZY MĄŻ. OJCIEC, DZIADEK, PRADZIADEK I BRAT 


przeżywszy lat 89, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 20 sierpnia 1982 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w czwartek dnia 26. 08. 82 r. o godz. 13.30. o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i zalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA. ZIĘĆ, WNUKI. PRAWNUKI, SIOSTRY I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 26 bm. o godz. 11.00 w kościele parafialnym Pod Wezwa- 
niem Najśw. Marii Panny, Rakowice, ul. Kliny 1. 


